PENTAX 


Optio330 

使用説明書 



カメラの正しい操作のため、ご使用前に 
おずこの使用説明書をご覧ください。 










はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカ ラ曰 ptio 330をお買い上げいた 
だき誠にありびとラございます。本製品の機能を充分活用していただくた 
めに、ご使巧になる前に本書をよくお読みください。また、本書をお読み 
になった後は必ず保管してください。使用方法びわからなくなったり、機 
能についてちっと詳しく知りたいとをにお役に立ちます。 

著作権について 

Optio 330を使用して撮影した画樹ま、個人で楽しむなどの他は、着作権まにより、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽し 
む目的びあってち、撮影を制限している場合びありますのでご;主意<ださい。また善作 
権の目的となっている画像は、著作権まの規定による範囲内で使用する L 苗外は、ご利巧 
いただけませんのでご注意<ださい。 

本機を使巧するにあたって 

-強い電波や磁気を発をする施設などの周囲では、カメラび誤動作を起こず場合びあり 
ます。 

-あ晶モニタに使用されてレるあ晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。 
日日.日日95け上の有効画素数びありますび、0.0196が下の画素で点なしないちのや甫 
時点巧するちのびありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画徹 
には影響ありません。 

商標について 

CompactFlash , コンバクトフラッシュおよび CF は SanDisk Corporation の商標です。 
PENTAX は旭光学工業株式含社の登録商標でず。 

その他、記載の商品名、含社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

US 巨ドライバは Phoenix Technolo 吕 ies 社のソフトウェアを使用しています。 

PRINT Image Matchin 目は、「デジタルカメラの色情報に関ずる Print Command , 
PRINT Image Matching ] に従った製品であることをおしていまず。 

PRINT Image Matchin 目の仕様書 Version 1 .0 に対する着作権はセイコーエプソン株 
式を社び所有しています。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使巧されることを目的とし 
ていまずび、この装置びラジオやテレビジョン受信磯に近接して使巧されると、 
受信障害を引を桓こずことびあります。使用説明書にしたびって、正しい取り扱 
いをして < ださい。 


ごを意<ださい 


この製品の安全性については充分注意を払っておりますび、下記マークの 
内容については特に注意をしてお使いください。 

/ Km ^ このマークの内容を守らなかった場合、使用者び重大な傷 
害を受ける可能性びあることを示すマークです。 

A 注意この7-クのの S をすらなかった胃を、使用 S び軽傷また 
は中程度の傷善を受けたり、物的損害の可能性びあること 
を示すマークです。 


A 警告 

-カメラを分解-改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部びあり、 
感電の危険びお0ます。 

■落下などにより、カメラ内部び露出したときは、絶対に露出部分に手を&れな 
いでください。感電のち陵びあります。 

-ストラツフび首に巷き付くと危隙です。かさなお子様びストラツフを首に掛け 
ないよラにごを意ください。 

- AC アダプタは、必ず専用品を指定の電源■電圧でご使用ください。専巧品な 
外の AC アダフタをご使巧になったり、専用の AC アダプタを指定政外の電 
源-電圧でご使用になると、火災-感電-故障の原因になります。 

- AC アダプタ使用時に雷び鳴り出したら、使用を中止してください。感電の恐 
れびあ0ます。 


A ミ主意 —™ 

■電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電を 
しないでください。破裂-発火の恐れびあります。 

■万一、カメラ内の電池び発熱-発煙を起こした時は、速やかに電池を取り出し 
てください。その際は、やけどに充分ご;主意くださし、。 

-このカメラには、使用していると熱を持つ部位びあります。その部分を長時間 
持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れびありますのでご注意ください。 


本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合びあります。 





•長期間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず 
試し撮りをしてカメラび正常に機能しているかを確認してください。本製品の 
故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得べかりし 
利なの喪失など)については、保証しかねます。 

-このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでさません。 

• 巧れ落としに、シンナーやアルコール-ベンジンなどの有機溶剤は使巧しなし、 
でください。 

• 高温を湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでご注意くだ 
さい。 

■防虫剤や雲品を撮ラ巧は避けてください。また、カビ防止のためケースか5出 
して、風通しの良い所に保管してください。 

-このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などび直接かかるところで 
は使用でさません。 

-強い振動■ショック-圧力などを加えないでください。オートバイ-車-船な 
どの振動は、クッションなどを入れて保護してください。 

• 約6日むの高温では液晶表示び黒くなることびありますび、常温に戻れば正常 
になります。 

•低温下では、液晶の表示応答速度び遅<なることをありまずび、これは液晶の 
性質によるをので、故障ではありません。 

• 高性能を保つため、1〜3年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めし 
ます。 

•急激な温度変化をちえると、カメラの内外に結露し水滴を生じます。カメラを 
バッグやビニー J レ袋などに入れ、温度差を少なぐしてから取り出して<ださい。 

• カメラの使用温度範囲は0む〜40でです。 

-ゴミや泥-砂-ホコリ-水-有害ガス-塩分などびカメラの中に入らないよラ 
にごを意ください。故障の原因になります。雨や水滴などび付いたときは、よ 
く巧いて乾かしてください。 

■コンパクトフラッシュメモリカード （ CF 力ード）の取り扱いについては 「CF 
力ード使用上の;主意」 （ P .15) をご覧ください。 
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ご注意ください . 

取り扱い上のま意 . 

B サ . 

本*の構成 . 

胃個!§5の確認 . 

备部の名称 . 

操作部の名称 . 

準摘 . 

ストラッフを取り付ける . 

電源禅倫す3 . 

バッテ U - を充電する . 

バッテ U - をセットする . 

AC アダフタを使用する（別売） . 

CF 力ードをセットする（別売） . 

巧期設定をする . 

クイックスタート . 

静止画を撮影する . 

静止画を再生する . 

其通操作 . 

電源をオン/オフする . 

モードを切 D 替える . 

ボタンの機能を使用する . 

撮影モード時 . 

S 生モード時 . 

MENU を使巧する . 

メニューの操作方法 . 

メニュ ー 覧 . 

撮影 . 

撮影情報を表示する （ DISPLAY モード） . 

撮影する . 

オートモードで静止画を撮影する（オートモード） 

暗いシーンを撮影する（夜景モード） . 

マニュアルで設定して撮影する（マニュアルモード) 
撮影した画像の上に撮影する（る重露出モード）…’ 

連続して撮影する（連続撮影） . 

セルフタイマーを使って撮影する . 

リモコンを使って撮影ずる（別売） . 

動画を撮影する（動画モード） . 

撮影のための機能を設定ずる . 

ファインダーを視力に合わせる . 

被写体の大きさを変える . 

フォーカスモードを選択する . 

露出補正をする . 

シャッター速度を変ス々 . 

絞り値を変える . 

スト□ボの発光ち法を選択する . 

解像度を選択する（記録サイズ） . 


001346 880 22344 
111111 M 12 W 2222 


D 〇 1112 4 u 
M 3 3 3 3 3 3 C 


?柳^心心心 
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画質を選択する（画質） . 

照明に合わせて色を調整する（ホワイトバランス）- 

AF エ IJ アを変更ずる （AF エ IJ ア） . 

露出を;夫定する測光範囲を設定する（測光ち式）-… 

に0感度を設定する （ISO 感度） . 

カラー モー ドを選択する（カラー モー ド） . 

クイックビューの時間を設定する（クイックビュー) 
シャーフネスを設定する（シャーフネス）.… 

彩度を設をする（彩度） . 

コントラストを設定する（コントラスト）’… 

設定を保存する（モードメモリ） . 

再ち’消£ . 

カメラで再生する . 

静止画を再生する . 

拡大して再生する . 

動画を再生する . 

撮影時の情報を表示する （DISPLAY モード） 

9画像ずつ再生する . 

スライドショウで連続再生する . 

画像をミ肖去する . 

1画像ずつ消去する . 

まとめて消まする . 

ミ肖去でをないよラにする（フ□テクト）…… 

フリントサービスの設定をする （DPOF). 

1画像ずつ設定する . 

全画像設定する . 

テレビで画像を見る . 

Windows バソコンで画像を見る . 

Macintosh で画像を見る . 

設定 . 

カメラの設定をする . 

CF 力ードをフォーマットする . 

日付の表示スタイルを設定する . 

曰巧/時刻を変更する . 

ワールドタイムを設定ずる . 

操作音を調整する . 

表汀^頁語を変更する . 

ビデオ出力ち式を変更ずる . 

節電機能を設定する . 

才ートパワーオフを設定する . 

設定を巧期値に戻す（リセット） . 

ずまつた時刻にアラームを鳴らす . 

アラームを確認する . 

アラームを設定する . 

アラームを停止する . 

付録 . 

都市名一覧 . 

メツジー覧 . 

こんなとをは？ . 

別売 D アクセサ U —一覽 . 

がよ仕様 . 

アフターサービスについて . 


本書の插巧 


本書は、次の章で構成されています。 


mm- 


お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお 
読みになり、撮影をはじめる前に、操作を行なってください。 


•クイックスター!- 

一番簡単な撮影ち法と再生ち法を説明しています。すぐに撮影-再生をした 
いとをは、この操作方法をご利用ください。 


•共通操作- 

モードダイヤルや各ボタンの機能、メニューの使いちなど、共通の操作につ 
いて説明していまず。詳しい内容は、「撮影」 r 再生■消去」「設定」の各章 
をご覧くださレ。 

•撮影- 

さまざまな撮影ち法や、撮影に関ずる機能の設定方法について説明していま 
す。 

•再生.消ま- 

カメラ-テレビでの再生の方法や消去のしかたを説明しています。 


•設定- 

カメラに関する機能の設定方法について説明しています。 


•付録 


困ったとさの対処のしかたや、別売品の案内をしています。 


♦操作説明中で使用されている表記の意味は次のよラになっています。 


1防1 

関連する操作の説明び記述されているぺージを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

蒋 

操作上のを意事項などを記載しています。 


日曰899001112 3 3334曰678890112348 呂22334曰66778990 〇 1 124780 
44444巳巳巳巳已已 な巳巳巳日巳巳巳巳巳巳お日日日日日日 ^ 77777777777788 8 888889 

























































同巧品の確認 



本体 

(Optio 330) 


U チウムイオンバツテ U— 
(D-U2) 


バッテ!」一巧電器キット 
(K-BC2J) 




ビデオケープル 
(I-VC2) 


USB ケープル ソフトウエア CD-ROM 

(I-USB2) (S-SW2) 



ストラップ E 日 使用説明書（本書) 


る部の名称 



シャツターボタン 
セルフタイマーランプ 
スト□ポ調光センサー 
電源スイッチ 
フアイン ダー 
U モコン受光部 
スト□ボ 


端テカバー 


USB/ ビデオ端子 
DC 入力端テ 


レンス 


背面 



ファインダー 
液晶モニタ 


CF 力ードカバー 
ストラップ取り付け部 


パツテ U —カパー 


兰脚ネジ巧 
































































操作部のちが 


視度調璧レバー 
4 /面ボタン 
の/ DPOF ボタン 
電源スイッチ 
シャッターボタン 

モードダイヤル 
ズーム ボタン 

A /0 -n ボタン 

MENU ボタン 

日 K ボタン 

十字 キー （▲▼◄►) 

DISPLAY ボタン 

ステータスランプ 
スト□ボランプ 


♦ガイド表示について 

操作中は淑晶モニタにボタン操作のガイドび表示されます。 
ガイド表示では、ボタンは次のよラに表されます。 


十字キ ー(▲) 

▲ 

ズームボタン 

山 

十字キ ー(▼) 

▼ 

D に PLAY ボタン 

PISPJ 

十字キー （◄) 

◄ 

DPOF ボタン 

DPI 

十字キー（►〇 

► 

面ボタン 

励 

MENU ボタン 

MENU ； 

0- n ボタン 

け 

0K ボタン 

OK ) 

シャツターボタン 

SHUTTERJ 
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ストラップを取り付ける 







はじめてご使用になるときや、「バッテ U —容量び無くなりました」 
といラ分ッセージび表示されたとをは、バッテ U —を充電してく 
ださい。 

D バッテリー巧電器に AC ケープルを接続します。 

B AC ケーブルをコンセントに差し込みまず。 

EI バッテリーをラベルび下向きになるようにセットします。 

充電中はチャージインジケータび赤色に点灯します。 

充電び完了すると、チャージインジケータが緑色に点むしま 
す。 

□ 巧電終了を、バッテリー巧電器からバッテリーを取り出します。 

充電時間は、約12□分です。周囲の温度び0で〜40むの範囲で 
充電してください。 

充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

バッテ U —の寿命びくると、正しい充電を行なってち使用でを 
る時間び短くなります。新しいバッテ U —と交換して<ださし、。 

お買い上げ時や長期間使わなかったバッテ U —はご使巧にな 
る前に、必ず充電してください。 

充電式リチウムイオンバッテ U - D - U 21；^ がのバッテ U - は 
充電しないでください。 

正しい向さにバッテ U —をセットしてちインジケータランプ 
び点なしない場をは、バッテ U —の異常です。新しいバッテ 
U —と交換してください。 


を 

礙 



バッテ y — をセットずる 


同個のバッテリーをセットします。はじめてご使巧になるときは、 
バッテ U - を充電してからセットしてください。 

b 開閉レバーを矢印の方向に巧し、バッテリーカバーを開けま 
ず。 

B バッテリーのラベルをカメラ背面側に向けて、挿入しまず。 
B バッテリーカバーを閉じまず。 

^長時間ご使用になるときは、 AC アダプタキット （ K - AC 2 丄別売) 
をご使用ください。（腐 = P .13) 

- 電源スイッチびオンのとをは、パッテ U —カバーを開けたり、 

' バッテ U - を取り出したりしないでください。 

-カメラを長期間使苗しない場合は、バッテリーを取り出した 
状態で保管して < ださい。 

. バッテ U —を長期間取り出していると、曰時の設定び U セッ 
卜されることびあ0ます。 

-バッテ U —は正しく入れてください。間違った向きに入れる 
と、故障の原因になります。 









♦使用 時巧の 目ま （フル巧電時) 



I 撮影画像数 

再生時間 

液晶モニタオン 

液晶モニタオフ 

スト□ボ使用率 
50% 

約150枚 

約1目0枚 

約7已分 

スト□ボ使巧 
しない 

約190枚 

約2己巳枚 


* この数値は、当社の測定を件によるちのです。撮影モード、撮影状況に 
より異なります。 



使巧環境温度び下びると、バッテ U —の性能び低くなることび 
あ0ます。 


♦バッテリーの巧量表示 

液晶パネルに表示された应 II で、バッテ U —の残量を確認でをます。 


画 

(緑点灯） 

1 

:バツテ1」一びまだ十分に残っています。 

团 

T 

懈点。） 

丄 

:みし減った状態 

口 

t 

馈点。） 

1 

:だいぶ減った状態 

口 

t 

(ホ点灯） 

丄 

:残量びほとんどありません。 

▼ 

「バッテ U —容量び 
なくなりました」 

^ツセ— ジの表示後、電源オフとなります。 




AC アダプタをほ用ずる 


液晶モニタを長時間ご使用になるときや、コンピュータと接続す 
るとをは、 AC アダプタキット （ K - 冉 C 2 丄別売）のご使巧をおす 
すめします。 

D AC アダプタに AC ケーブルを接続します。 

旦 AC ケースレをコンセントに差し込みまず。 

B 端子カバーを開き、 DC 端子を接続しまず。 


-冉 C アダプタを接続するときは、必ず力ラの電源を切った状 
態で行なってください。 

-冉 C アダプタをご使用になるとをは、 AC アダプタキット- 
l <- AC 2 J の使巧説明書をあわせてご覧ください。 


参1」サイクルにつし、て 

絕么 このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。ご使巧済 
一が みの小型充電式電池の廃棄に際しては、端モ部に絶縁テープをは 
Li-ion つて、か型充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 
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CF 力ードを七ツトする 


•撮影可能な数と記録サイズ/画質の目ま 



華 

備 



撮影した画债は、コンパクトフラッシュ （ CF ) カードに記録され 
ます。 CF カード（別売）をセットするときは、必ず電源をオフに 
して < ださい。 

セットずる 

D CF カードカバーを開けまず。 

B CF 力ードの▲面をレンズ側に向けて、奥まで巧し込みます。 
B CF 力ードカバーを閉じまず。 

巧り出す 

D CF カードカバーを開けまず。 

B CF 力ード取り出しポタンを巧し、 CF 力ードを取り出します。 
Ei CF 力ードカバーを閱じまず。 


電源びオンのとをに、 CF カードカバーを開けると、強制的に 
電源オフになります。 


画質 

記録サイス'-''----______ 

S. ファイン/ ★★★ 

フアイン/ ★★ 

エコノミー/女 

2048 X 1已3扫 

約10枚 

約13枚 

約2巨枚 

1024 X 768 

約40枚 

約巳3枚 

約日4枚 

640 X 480 

約10日枚 

約16□枚 

約228枚 



■この数値は、1曰 MB の CF 力ードを使巧した場合の枚数です。 

-この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるちので、被写体、撮影が 
況、撮影モード、使用する CF カードなどにより変わります。 


CF カード使用上の注意 

- CF カードをセットするとをや取り出ずときは、必ず電源を切ったが態で行なって 
<ださい。 

’カメラ使用直禮に CF カードを取り出すと、カードび熱くなっている攝合びありま 
ずのでごを意 < ださい。 

■ CF カードへのデータ記録中や、他の機器との通信中には、カードを取り出したり 
電源を切ったりしないで<ださい。データの破損やカードの破損の原因とな0ます。 

■CF カードは、なげたり強い衝撃をちえないでください。また、水に濡らしたり、 
高温になる場所に放置しないでください。 

-未使用または他の力ラで使用したカードは、必ずフオーマットしてからご使用く 
ださい。フオーマットについては 「CF 力ードをフオーマットずる」 （P.72) をご 
覧ください。 

■ CF 力ードの フオー マット中は、絶対に力ードを取り出さないでください。力ード 
び破損して使巧でをなくなることびあります。 

■ CF 力…ドに保存したデータは、け下の条件で消去される場合びありますので、ご 
を意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんの 
で、あらかじめご了承ください。 

-使巧者び CF カードの取り扱いを誤ったとき 
- CF カードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 
. 長期間カードを使巧しなかったとを 

■CF カードアクセス中に（ステータスランプとスト□ボランプび、緑とホに点減し 
ているときに)、力ードを取り出したり、 AC アダプタやバッテ U— を抜いたとを 

■ CF カードには寿命びありまず。長期間使巧しない場合は、保存したデータび読め 
なくなることびあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップ 
を取るよラにしてください。 

. 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使巧や、保管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露び発生ずる場所、直射曰光のあたる場所での使用やお管は 
避けてください。 
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初期設定をする 


電源スイッチ 


MENU ボタン 
十字 キー 
日 K ボタン 
D に PLAY ボタン 

はじめてカメラの電源を入れると、曰時を設定する画面が表おさ 
れ、現在の日付と時刻を設定します。ここで設定した曰時びホー 
ムタイム曰時になります。設定した内容は保存されます。 

なお、力ラの電源を入れたとさに、液晶モニタのち下に曰付の 
表示びでる場合びあります。このときは、 P .73 の「曰付/時刻を変 
更する」をご覧になり、曰時の設定を行ってください。 

D 電源スイッチを巧しまず。 

電源びオンになり、液晶モニタに曰時設定画面び表示されま 
す。 

B 十字キー (▲ ▼) を巧して、西 
暦年を変更しまず。 


EI 十字キー（►〇を押しまず。 

「月」の上下に ▲ ▼び表示されま 
す。 





□ D 旧 PLAY ボタンで「1吕時間/吕4時間表示」を切り替えます。 
Q 設定が終了した5、時報と同時に OK ボタンを巧しまず。 

設定内容を確認する画面び表示され、撮影でさる状態になり 
ます。 


をここで設定した内容は、変更びでをます。操作方法は「曰付/時刻 
を変更する」か. 73) をご覧ください。 
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静止画を撮影する 


シャッターボタン 
モードダイヤル 
電源スイッチ 
ズームボタン 

ファインダ— 

液晶モニタ 


一番簡単に静止画を撮影します。ストロボは明るさに応じて自動 
的に発光します。 

D 電源スイッチを巧しまず。 

電源びオンになります。 

B モードダイヤルを〇に合わせます。 

EI 撮るちのをファインダーに入れます。 

ファインダー中央のフオーカスフレ 
ームの中び、自動でピントび合ラ範 
囲です。 

ズームボタンを巧すと被写体の大を 
さび変わります。 

♦ 被写体び大さ <写0ます。 

♦♦♦ 被写体び小さ <写0ます。 

♦液晶 モニタを見なび百 撮影ず るには 

液晶モニタびオンのとさは、液晶モ 
二夕を見ながら撮影びでさます。 

フオーカスフレーム 





Ek シャッターボタンを巧します。 

撮影した画像び液晶モニタに 0.5 秒間表示されます（クイッ 
クビュー）。撮影した画像は、 CF カードに保をされます。レ 
ンズに写っている画倾び液晶モニタに表示されると、次の撮 
影がでさます。 

シャッターボタンの巧しかた 

シャッターボタンは2段階になっています。 

♦半巧し 

シャッターボタンを軽く押すと（半巧し）ピント情報、露出、 
ホワイトバランスび□ックされます。液晶モニタに次の情報び 
表のされます。 

①ピント合わせが行われる節囲 （ AF エ 
リア） 

ピントび合ラと砕び緑色に点灯しま 
す。ピントび含っていないときは、ホ 
色に点なします。 

③スト□ボマーク 

シャッターを切るとさのスト□ボの発 
光状態を表示します。 

③絞り値、シャッター速度 

正常なとさは、白色で表おします。露出オーバー、または露出 
アンダーのときは、オレンジ色で表示します。 

♦き巧し 

半押しの状態からシャッターボタンを押し切ると、撮影されま 
す。 

クイックビュー 


クイックビューは、初期の設定では0.己秒間表示されます。この間 
に画债を消去することびでをまず。 













クイック スタート 


静止画を再をする 


液晶モニタ 
0K ボタン 


最後に撮該した画像を再生ずる（ワンタッチビユ ー) 


最後に撮影した静止画を再生します（ワンタッチビュー)。 

D 撮影後に 0 K ボタンを巧します。 

最樓に撮った画债び液晶モニタ 
に表おされます。この間に画傲 
を消去することびでをます。 

再度 0 K ボタンを巧すと、撮影で 
さる状態に戻ります。 
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撮影した静止画を一枚ずつ再生します。 

D モードダイヤルを囚に合わせ 
まず。 

撮った画像び液晶モニタに表示 
されます。 

B 十字キー （◄ ►) を巧します。 

^ 前の画像び表示されまず。 

^巧の画像び表示されます。 

を 動画は、1コマ目の画像び表示されます。 
















な巧捏化 

電源をオン/オフする 



電源スイッチのオン/オフを切り替えます。 

D 電源スイッチを巧しまず。 

電源びオンになります。 

再度電源スイッチを押すと、電源びオフになります。 


モードを切り替える 



撮影びでさる状態を撮影モード、再生や消去びでさる状態を再を 
モードといいます。モードダイヤルで切り替えます。 

撮彰モード 


CM 

才ートモー h 

ほとんどの設定をカメラにまか 
せて撮影しまず。 

P. 18,31 

巧 

夜景モード 

夜景など暗いシーンを撮影しま 
す。 

P.31 

MO 

マニュアルモード 

絞り、シャッター速度をマニュ 
アルで設定して撮影しまず。 

P.32 

巧 

動画モード 

動画を撮影しまず。 

P.38 

因 

多重露出モード 

撮影済みの画像に合成ずる写賣 
を撮影します。 

P.34 


再生モード 



D モードダイヤルを回して、指標に〇 巧 MO 巧 囚を 
合わせます。 
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① 視度調整レバー 

ファインダーを視力にあわせて調整します。（腐^ P.3 日） 

② ちボタン 

スト□ボの発光ち法を切り曾えます。 （i^p.43) 

③ のボタン 

撮影方法を次のよラに切り替えます。 

セルフタイマー撮影 （ii^p.3 巨） 

U モコン撮影 Ci^p.37) 

連続撮影 （i^P.3 已） 

* 撮影モードび巧@のとをは、連続撮影はスキップされ 
まず。 

④ 必ボタン 

フオーカスモードを切り曽えます。 （i^p.41) 

⑥ ズーム ボタン 

被写体の大きさを変えます。 （ii^p.40) 

⑥ MENU ボタン 

撮影モードで設定できるメニューを表示しまず。 （ 隨 =p.2 8,2日） 

③十字キー (◄ ►) 

〇巧巧0モードで露出補正をします。 （II^P.43) 

MO モードでシャッター速度を切り曽えます。 （c^p.32) 

愈十字キー （▲ ▼) 

MF モードでピントを含ねせます。 （ i ^ P .4 i ) 

感 D 旧 PLAY ボタン 

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。（腐^ P.30) 


①1ポタン 

画像を消まします。（臨 P . 日 8) 

③ DPOF ボタン 

プ U ントサービスのための設定をします。 （ c ^ p . Sl ) 

③ On ポタン 

画像を消まできないよラにします。（咳=口.60) 

(3) ズームボタン 

液晶モニタに表おされる画傲の大きさを変えます。 P . 已 3) 

通 MENU ボタン 

再生モードで設定できるメニューを表示します。 （ i ^ p .2 日） 

麼十字キー （◄ ►) 

画像を一枚ずつ表示します。 

③ OK ポタン 

一度に9画债を表示します。 （ i ^ p . 已已） 

通 D 旧 PLAY ボタン 

液晶モニタに表示される情報を切り替えます。 （ D ^ P . 己己） 









MENU をほ用する 


MENU ボタンを巧すと、液晶モニタにメニューび表示されます。撮影モー 
ド（〇円 MO 巧 0) では、撮影のための機能び設定でさます。再 
生モード（囚）では、再生のための機能び設定できます。また、カメラ 
に関する機能は、撮影モード、再生モードの両方で設定できます。 


メニ ューの 操作方ミち 


メニュー操作中は、液晶モニタにガイドび表示されます。 

D MENU ボタンを巧しまず。 

メニュー画面び表示されます。選択されている部分は緑の四 
角枠で示されます。 

十字キー （◄ ►) でニュー画面び切り替わります。 

B 十字キー （▼) を巧します。 

選択砕びメニュー項目に移動します。 

EI 十字キー (▲ ▼) で項目を選択しまず。 

十字キー （▲ ▼) で選択枠び上下に移動します。 

□ 十字キー （◄ ►) で設定を切り曾えます。 

□ または、還択画面があるときは、十字キー（►〇で選択画面 
に移行しまず。 

選択画面では、液晶モニタにボタン操作のガイドび表示され 
まず。設定び終了したら、曰 K ボタンでメニュー画面に戻り 
まず。 

B 0 K ボタンを巧します。 

設定び保存され、撮影または再生でさる状態に戻ります。 


撮該モードの場合 

D MENU ボタン 



次のメニュー函面 


お^再生モードで MENU ボタンを巧すと再生モードのニュー画面び 
A 表示されまず。十字キー （◄ ►) を巧すと、 r 再生機能」メニュー 
と「詳細設定」メニューび切り曽ゎります。 
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せ這操作 





項目 

内容 

初期値 

参照 

フオー マット 

CF カードをフオーマット 
します 


P.72 

日付表示スタイル 

曰付の表おお式を設定します 

年/月/日 

P.73 

曰時設定 

曰付/時刻を設定します 

初期設定で指定 
した曰時 

P.73 

ワールドタイム 

ワールドタイムを設定します 

TYO 

P.74 

操作音 

ボタン操作時の音を調節しま 
す 

オン 

P.7 已 

し an 呂 ua 呂 e / 言語 

メ ニユー や^ッセージを表示 
する言語を切り替えます 

曰本語 

P.7 巨 

ビデオ出力 

ビデオの出力ち式を設定しま 
す 

NTSC 

P.7 巨 

スリーブ 

節電機能を設定します 

] 分 

P.77 

才ートバワーオフ 

自動的に電源び切れるよラに 
します 

3分 

P.77 

1」セット 

設定を初期値に戻します 


P.78 


原該モードで設定できるメニユ ー 
♦ r 撮影煤能 J メニュ ー 


項目 

内容 

初期値 

参照 

記録サイズ 

画像の解徹度び選べます 

2048 X 1536 

P.44 

画質 

画徹の圧縮率び選べます 

★★ 

p'4 己 

ホワイトバランス 

照明に合わせて色を調整します 

才ート 

P.46 

AF エ U ア 

才ートフ ォ ーカスの対■象になる 
範囲や位置を変更します 

ワイド 

P.48 

デジタルズーム 

デジタルズーム撮影びでさます 

オン 

P.40 

測光ち式 

露出を;夫定する測光方式を設定 
します 

画 

p'4 日 

旧。感度 

ISO 感度を設定します 

才ート 

p'4 目 

カラーモード 

カラーモードを選択します 

カラー 

P.50 

クイックビュー 

クイックビューの時間を設定 
します 

0.已砂 

P.50 

シャープネス 

シャープネスを設定します 

標準 

P.51 

彩度 

夥度を設定します 

標準 

P.51 

つントラスト 

コントラストを設定します 

標準 

P.51 


♦ r モードメモ UJ メニユ ー 

電源をオフにしたとをに、撮影のために設定した値をメモ U (保 
を）するかどラかを選びます。 

設定できる項目は P . 已2をご覧ください。 


再をモードで設定でをるメニユ ー 
♦ 巧生 機能 J メニュ ー 


mm 

内容 

初期値 

参照 

スライド シヨー 

イ呆存された画撒を連続して再をします 

3秒間隔 

P. 已7 

アラーム 

指定した時刻にアラームを鳴らします 

オフ 

P.7 日 


撮該モード/再生モードで設定でをるメニユ ー 
♦ r 詳細設定 J メ ニユー 



共通操作 


共通操作 


28 


29 








撮影 


撮影眉報を表示する （ D 旧 PLAY モード） 



撮影情報を液晶モニタにオーバーレイ表示できます。 DISPLAY ボタンで 
表おされる情報を切り替えます。 

DISPLAY オン す聋宁 (4)(5) (6) 

撮影情報を表示します。 pTouA gi 

①スト□ポ感撮影ち法 I _ 

③フォーカスモード巧)撮影モード [|_^ 

⑥ AF フレーム⑥撮影可能残量 [げ>— 

⑦ 日時感バッテ IJ - マ-ク 函 2〇1鞭/互 


ヒストグラム表示 

明度分巧を表おします。横軸は明る 
さ（左端び最ち暗く、ち端び最を明 
るい）、縦軸はピクセル数を表わし 
ます。 

①記録サイズ⑤画質 
③ホワイトバランス 
@測光ち式感に〇感度 

DISPLAY オフ 

撮影情報を表示しません。 

-バッテ U —残量に変化びあったとを 
は、バッテ U …残量を表をします。 
■マニュアルモードのときは、絞り値 
とシャツ タ—速度を表おします。 

液晶モニタオフ 

液晶モニタをオフにします。 


吗化〇 I 

[ム康; 



D に PLAY モードを保存する 
1®= P. 己2 


□ SPLAY オン 


動画モードでは、 DISPLAY オフや液晶モニタオフは設定でさ 
ません。 


撮該する 


才ートモードで静止画を撮彰する{才ートモード) 


モードダイヤルを〇に合わせると、ほとんどの設定をカメラにま 
かせて撮影で去ます。 

b モードダイヤルを〇に合わせます。 

B シャッターボタンを押しまず。 

撮影されます。 


暗いシーンを撮該ずる（巧景モード) 


夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定に自動的にセット 
されます。 

D モードダイヤルを円に合わせます。 

B シャッターボタンを巧しまず。 

撮影されます。 



-暗い所では、シャッター速度び遅くなりますので、手ぶれに 
ご注意ください。 

-夜景モードでは、連続撮影はでをません。 














D 

且 


旦 




撮 

影 


シャッター速度と絞りを手動で設定して撮影でをます。 


D 

旦 


モードダイヤルを MO に合わせます。 
十字キーでシャッター速度と絞り値 
を切り曾えます。 

十字キー (►) 

シャッター速度び遅くなります。 

十字キー (◄) 

シャッター速度が速くなります。 

十字 キー (▲) 

絞りび明るくなります。 

十字キー (▼) 

絞りび暗 < なります。 



絞り値シャッター速度 


B シャツターボタンを巧します。 

設定したシャッター速度と絞り値で撮影されます。 


〔再生する!^ P. 己3 


シャッター速度と絞り値は、電源をオフにしてち保存されます。 

-このモードでは、露出補正はでをません。 

-フォー カス方法をマニュアル フォー カスに設定していると、 
十字キー （▲ ▼) は手動ピント合わせボタンになっている 
ので、絞り値を切り曽えることはで去ません。 

-スト□ボの発光ち法で「オート」と「オート+赤目軽減」は 
選択でをません。 



撮 

影 


設定したシャッター速度と絞り値の組み含わせび適正露出で 
ない場をは、警告が表示されます。 


因（点讯 

適正露出との差び一2.0 EV 〜一0.3 EV の攝合は^、 

+ 0.3EV 〜 + 2.0EV の場合はドび点巧し、数値び 
表示されます。 

因（点滅） 

露出アンダーまたは測定不能の場合は^、露出オー 
バーの場合は r び点滅します。 
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撮該した画像の上に撮露ずる{を重露出モード) 


撮影済みの画像の上に、新たに撮影した画像を合成します。 



D モードダイヤルを0に合わせまず。 

最後に撮影した画像び再生されます。 

B 十字キー （◄ ►) で合成する写真を選びまず。 

EI 0K ボタンを巧します。 

□ 十字キー （▲▼) で露出方法を選 
ぴまず。 

〇 明るい画撤を優先します。 

(9 暗い画撤を優先します 
〇平均化します。 

El シャッターボタンを巧します。 

クイックビュー画面び表示された棲、「続けて撮影しますか。」 
とメッセージび表示されます。 

「続けて撮影」を選択し 0 K ボタンを巧すと、直前に合成した 
写真び再生され、さらに写真び合成でをる状態になります。 
合成された写真は、新たに保をされます。 



露出ちる 



-動画の上には合成できません。 

-を重露出モードでは、連続撮影はでさません。 

•多重露出モードでは、液晶モニタをオフにできません。 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 


モードダイヤルを〇 MO に合わせます。 
のボタンを3回巧しまず。 ra 

連続撮影モードに切り曾わります。 一 


2001/ 7/30 

- ..11:’"—式 


シャッターボタンを巧しまず。 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 
シャッターボタンを離すと、撮影び終了します。 



- CF カードの容量がいっぱいになるまで、連続撮影でをます。 

-連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なりま 
す。 

-連続撮影では、スト□ボは発光しません。 

-夜景モード、動画モード、多重露出モードでは、連続撮影は 
でをません。 

-マニュアルモード （ MO ) では、シャッター速度を 1 秒 UTF 
にすると、連続撮影はできません。 
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シャッターボタンを押してから、]0砂後に撮影します。 


D モードダイヤルを〇 RmO •巧 因に合わせます。 



EI シャツターボタンを巧します。 

セルフタイマーが起動し、セルフタイマーランプび点灯しま 
す。セルフタイマーランプび点滅をはじめてから約3秒棲に 
撮影されます。 


ワイヤレスリモコン（別売）を使って撮影します。 


D モードダイヤルを 〇 rmo •巧 因に合わせまず。 
B のボタンを吕回巧します。 

セルフタイマーランプび点滅し 、 U 
モコンで撮影でをる状態になりま 
す。 


B リモコンのシャツターボタンを巧します。 

セルフタイマーランプび早い点滅に変わり、約3秒棲に撮該 
されます。 



^ •本体のボタンは、通常と同じように操作できます。 
- U モコンの届く距離は、約日 m 程度です。 

















動画を撮影します。一度で撮影でさる時間は、最長3□砂でず。 

D モードダイヤルを•巧に合わせます。 (1) 尋）斌 

液晶モニタに次の情報び表示され ra ^ 

ます。 一一…‘""如 

①発光禁止ァィコン \ 

霞動画モードアイコン i ザ、 

③残り撮影可能時間 — 

感残りセット戳 ■ - - - - ■ 、叫 

B シャッターボタンを巧します。 

撮影び開始されます。 

ズームボタンで画傲の大きさを切り替えることびでをます。 

♦ 画徹び大を <な0ます。 

♦♦♦ 画撒び小さくな0ます。 

B シャッターボタンを巧します。 

撮影び終了します。 

♦シャッターボタンを巧し続けて撮影ずる 

シャッターボタンを]砂 U (上巧し続けると、撮影び開始し、シ 
ヤツ ターボタンを離すと撮影び終了します。 


再生する!^ P. 己3 


. 動画モードでは、スト□ボは発光しません。 

•動画モードでは、連続撮影はできません。 

•動画モードでは、液晶モニタをオフにできません。 


撮影のための機能を設定する 


- □ 

-フアイン ダー 


ファインダーを視力に合わせる 


ファインダー内の表示び見えにくいとき、視度を調整します。視 
度は一 3 m - i 〜 +] m - i (毎メートル） （3 m において）の範囲で調 
節できます。 

D カメラを明るい方に向け、ファイン 
ダーをのぞきなが百視度調整レバー 
を左ちに動かします。 

ファインダーの中のフオーカスフレ 
ームび最ちはつをり見える位置に調 
整します。 
















の大きさを変える 


撮影する範囲を望遠/広角に調整でをます。 


•: 


撮 

影 


D 撮穀モードでズームボタンを巧します。 

♦ 被写体び大さ <写0まず。 

♦ ♦♦ 被写体び小さ <写〇ます。 

デジタルズーム機能びオフのとさは、3倍までのズーム撮影 
びで去ます。 

デジタルズーム機能びオンのとさ 
は、ズームび最ち望遠側にあるとさ 
にズームボタンの♦を巧すと、さら 
に拡大して撮影で去ます。（デジタ 
ルズーム使用時、最大已倍相当） 

デジタルズームな能をオンにずる 

b 撮影モードで MENU ボタンを巧し 
まず。 

r 撮影機能」六ニューび表示されます。 

B 十字キー （▼) を已回巧して、「デジタルズーム」を還ぴま 
す。 

EI 十字キー （◄ ►) でオンとオフを切り替えます。 

□ 0 K ボタンを巧します。 

撮影でさる状態に戻ります。 



デジタルズームマーク 



ズームバー 



フォーカスモードを遇がする 


なし 

才ート 

シャッターボタンを半巧ししたとさに、 AF エ U アにあ 
るちのにピントを合わせまず。 

化 

マク□モード 

被写体までの距離び約1 4cm 〜己 0cm のとをに使用し 
ます。シャッターボタンを半押ししたとさに、 AF エ U 
アにあるちのにピントを合わせます。 

A 

遠景モード 

遠くにあるちのを撮影ずるときに使用しまず。 

MF 

7ニユアルフオー 
カ スモード 

手動でピントを合わせます。 


b 撮影モードで A ボタンを巧します。 

巧すたびにフォーカスモードび切り替わり、設定値び液晶モ 
二夕に表示されます。 

設定したフォーカスモードで撮影びできます。 

^電源をオフにするとフォーカスモードは「オート」に戻ります。 

フォーカスモードを「マク□モード」に設定しているときは、 

’ファインダーを見なびら撮影すると、撮影範囲びずれることび 
ありまず。 

マニュアルで設定ずる 


MF に設定したときは、手動でピントををねせます。 
十字キー （▲) フォーカス位置び遠くなりまず。 









背景と被写体との間に極端な明暗差びあるときに露出補正をしま 
す。 

D 撮穀モードで十字キー （◄ ►) を 
巧します。 

十字キー (►) 

露出をプラス方向に設定します。 

十字キー (◄) 

露出をマイナス方向に設定します。 

設定した値び液晶モニタに表示され 
ます。 

マニュアルモードでは、露出補正はでをません。 


シャツターを度を変える 


r マニュアルで設定して撮影する（マニュアルモード)」 （ P .32) を 
ご覽ください。 


絞日値を変える 


r マニュアルで設定して撮影ずる（マニュアルモード)」 （ P .32) を 
ご覽< ださい。 



露出巧正値 


なし 

才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを 
発光します。 


発光禁止 

スト□ボを発光しません。 

ろ 

強制発光 

明るさにかかわらず甫にスト□ボを 
発光します。 

ろ 

オート+赤目軽減 

スト□ボの光び目に反射して、ホく 
写るのを醫減します。 

自動的にスト□ボを発光しまず。 


強制発光+赤目軽減 

スト□ボの光び目に反射して、ホく 
写るのを醫減します。 

常にスト□ボを発光します。 


* 撮影モードび巧にセットされているか、連続撮影、または遠景モードに設 
定されているとをは、甫に発光禁止になります。 

* 撮影モードび MO のとをは、「オート」と「オート+赤目軽減」は選択で 
をません。 

* 「オート+赤目軽減」、または r 強制発光+赤目軽減」では、撮影の前にス 
卜□ボびプ1」発光します。 

D 撮影モードで4ボタンを巧しまず。 

巧すたびに発光方法び切り曽わり、設定値び液晶モニタに表 
示されます。 

充電中はスト□ボランプび赤色に点滅します。充電び完了する 
と、シャッターボタンを半巧ししている間赤色に点なします。 

設定したスト□ボ発光ちまで撮影びできる状態になりまず。 












解像度を選巧ずる（記録サイズ) 



画像の解债度を「2048 X 1己3已」「1024 X 768」「640 x 
480」から還べます。 

b r 撮影機 能」 メニ ユーの r 記録サイズ」を選びます。 

B 十字キー （◄►) で記録サイズを切り替えまず。 

B 0 K ボタンを巧します。 

撮影びでさる状態になります。 


画質を還がする（画質) 


画像の圧縮率び選べます。 


★★ 

ファイン 

標準画質 

★★★ 

S. ファイン 

画質はされし M こなります。画徹の容量は 
大をくなります。 

★ 

エコノ 

1画質は粗くなります。画徹の容量はかさ 
くなります。 



影 


b r 撮影機能」 メニ ューの「画質」を選びまず。 
B 十字キー （◄ ►) で画質を切り替えまず。 
B 0 K ボタンを押しまず。 

撮影びでさる状態になります。 
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r 撮影機能」メニューの呼び出しかた 



照明に合わせて色を弱整する{ホワイトバランス) 


光の状態に応じて設定すると、適正な写真の色に撮影でさます。 


才ート /AUTO 

才ート 

調整をカメラにまかせます。 

雜 

太陽光 

太隔の下で撮影するとをに使レます。 

山 

曰陰 

曰陰で撮影するとさに使いまず。 

を 

白熱灯 

電球など白熱打で照明されたちのを撮影す 
るとさに硬いまず。 

類 

壁光灯 

堂光打で照明されたちのを撮影するとさに 
使います。 

7 ニユ アル /S 

7ニユアル 

手動で調舊して撮影するときに硬いまず。 


b r 撮影機能」メニューの「ホワイトバランス」を選びます。 
B 十字キー（►〇を巧します。 

ホワイトバランス選択画面び表示さ 
れます。 

EI 十字キー （▲▼) で設定を切り曾 
えまず。 

□ OK ボタンを吕回押しまず。 

撮影びでさる状態になります。 




7ニユアルで設定ずる 

D ホワイトバランス選択画面で「マニュアル」を選びます。 
B シャツターポタンを巧します。 

ホワイトバランスび自動調整され、 

液晶モニタに「完了」と表示してメ 
ニュー画面に戻ります。 


S を調整するときは、白い紙等を画面いっぱいに入れて、シャッター 
ボタンを巧して < ださい。 

B OK ボタンを巧しまず。 

撮影びでさる状態になります。 
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r 撮影機能」メニ 



の呼び出しかた 

I -(〇 R MO 巧因） 


MENU ) 記録サイス 2048 x 1536 

- 画 S ★★★ 

MENU ボタン -►- ホロ仆バランス オート 

IVI こ IMU "、 クン AFIU 7 ワイド 

丄七_ デジタルプーム オン 

日にボタン Ll ^ __ 些!把戻る決定 

「デジタルブーム」については P .4 日をご覧ください。 


MEN 叫戻る化)巧を 


AF エリアを密更ずる （ AF エリア） 


オートフオーカスの対象になる範囲や位置を変更でをます。 


ワイド 

通甫範囲 

スポット 

範囲を狭くしまず。 

移動 

オートフォーカスの巧兼になる位置を変更でをまず。 


MENUj 戻るの巧を 


D r 撮影機能」メニューの 「 AF エリア」を選びまず。 

B 十字キー（^ ) を押しまず。 fAF ェリァ ] _ 

AF エ U ア選択画面び表示されます。1 1 9ィド I [ J 

B 十字キ -(▲▼) で設定を切り曾 卜 E を- 

えまず。 ' -^ 

□ DK ボタンを2邸化まず。 - 脚如る断で定 j 

撮影びでさる状態になります。 ■ - ' 

位垣を巧える 

D AF エリア選択画面で「移動」を選びまず。 

B 十字キー（►〇を巧します。 I AFIU ァ I 

EI 十字キーで AF エリアを移動させま 品’ 一—^— 

r ■す。 l \ 

□ OK ボタンを3回巧しまず。 ，；こ\ 

撮影びできる状態になります。 I - 戻る技- 

を. 冉 F エリアの移動場所によっては、撮影時にフォーカスフレーム 
びモードアイコンなどと重なって見えにくくなる場合びありま 
す。 D に PLAY モードをオフにしてください。 （P.30) 

- AF エリアを移動させたときは、 AF エリアの位置はファインダ 
一では確認でさません。液晶モニタで確認しなび5撮影してく 
ださい。 

I冉 F ェ U アを保存する P. 日2 I 


AF エリア 

し 

い, 
1 * 

MEN い戻る 

^式— 

祖> 巧ま. 


画 

分割 

画面全体で露出を決定します。 

圆 

中央部重点 

主に画面の中央で露出を決定します。 

囚 

スポット 

画面の中央のみで露出を決定します。 


b r 撮影機能」メニューの r 測光ち式」を選びます。 
B 十字キー （◄►) で測光方式を切り替えまず。 
B 0 K ボタンを巧しまず。 

撮影びでさる状態になります。 



旧〇感度を設定する（旧〇感度) 


才 一IVAUTO 

設定をカメラにまかせます。 

100 

露出時間び長<な0ます。 

200 

露出時間び短<な0ます。 


b r 撮影機能」メニューの「旧〇感度」を選びまず。 
旦十字キ ー(◄►) で旧0感度値を切り曾えます。 
B 0 K ボタンを巧しまず。 

撮影びでさる状態になります。 













1 11片ドィモリ II 苗巧 B を1 

拥就式 h 

回 ► 

旧 0 巧度 

才ート 

カラーモード 

カラー 

クィックビュー 

0 占が 

シャープネス 

標準 


2/3 戻る化!決定 



己回 


r 献 a 能 If トドメモリ T 巧陥を1、 

胶1 \< 標準 ► 

コントラスト 標準 


3/3 MEN の戻るの巧を 


1カラーモードを還がする{カラーモード） 


シ卞 

»-プネスを設定する{シャープネス） 1 



撮 

影 


カラー 

カラーで 撮影しまず。 

白黒 

白黒で撮影しまず。 

セピア 

セピアで撮影しまず。 


b r 撮影機能」メニューの「カラーモード J を選ぴまず。 
B 十字キー （►) を巧しまず。 

カラーモード選択画面び表示されます。 

B 十字キ ー(▲▼) で設定を切り替えまず。 

□ 0 K ボタンを2回巧しまず。 

撮影びでさる状態になります。 


クビユーの時間を設定する（クイックビユー 


クイックビューの時間を0.日秒、 ] 秒、2砂、3秒、4秒、巳秒、ま 
たは、表示しない（オフ）から選べます。 


b r 撮影機能」メニューの「クイックビュー J を選ぴます。 
B 十字キー （◄ ►) で表示時間を切り替えます。 

EI 0 K ボタンを巧します。 

撮影びでさる状態になります。 


画像の輪郭をシャープにまたはソフトにします。 


D 

旦 

旦 


r 撮影機能」メニューの「シャープネス J を選ぴます。 

十字キー （◄ ►) で「標準 J 「ソフト」 「 A — ド」を切り曾 
えます。 

0 K ボタンを押しまず。 

撮影びでさる状態になります。 



撮 

影 


お直を設定する（お直) 


b r 撮影機能」メニユーの「彩度」を還びまず。 

旦十字キー (◄ ►) で「標準」「高」「励を切り替えます。 
B 0 K ボタンを押しまず。 

撮影びでさる状態になります。 


化觀玉な 


ントラスト） 


b r 撮影機能」メニユーの「コントラスト J を選びます。 

旦十字キー (◄ ►) で「標準 J 「高」「断を切り替えます。 
B 0 K ボタンを巧しまず。 


撮影びでさる状態になります。 
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設定を巧をする（モードメモリ） 


電源をオフにしたとさに、撮影のために設定した値をメモ U (保を）する 
かどラかを選びます。が（オン）を選ぶと、電源オフ直前の状態を><モ 
U します。 □ (オフ）を選ぶと、初期状態に戻ります。 


項目 

内容 

初期値 

スト□ボ 

ろボタンで設定した値をイ呆存します。 

が 

ホワイトバランス 

r 設定機能」メニューの「ホワイトバランス」で設定 
した値を保存します。 

□ 

AF エ IJ ア 

r 設定機能」メニューの 「AF エ1」ア」で設定した値を 
保存します。 

□ 

デジタルズーム 

r 設定機能」メニューの「デジタルズーム」で設定し 
た値を保存します。 

が 

測光ち式 

r 設定機能」メニューの r 測光ち式」で設定した値を 
保存します。 

□ 

旧0感度 

r 設定機能」メニューの「に日感度」で設定した値を 
保存します。 

□ 

MF 位置 

マニュアルフ オー カスで設定したピント位置を保 
存し、巧回マニュアルフ オー カスを選択時に、保 
をされたピント位置を巧現します。 

□ 

DISPLAY 

あ晶パネルの表示 モー ドを保存しまず。 

□ 

ファイル No 

ファイル番号を保存します。 CF カードを入れ替え 
た場合にを連番でファイル名を作成します。 

が 



D 撮影モードで MENU ボタンを巧し 
まず。 

B 十字キー （►) を押しまず。 

「モードメモ U 」ニユーび表示さ 
れまず。 

B 十字キ ー(▲▼) で項目を選びま 
す。 

□ 十字キー （◄ ►) でがと□を 
切り替えまず。 

B 0 K ボタンを巧します。 

撮影びでさる状態になります。 


が r トド巧リ1广脚脚 11 

記録サイズ 2048 x 1536 

画 S ★★★ 

ホりイトバランス オート 

AF エ U ア ヴイド 

デジタルズーム オン 

1/3 MENUj 戻る化(巧を 


foetisE が t-" モリ ga 田を\ 


ス['ロポ 

が 

ホ7イトバランス 

□ 

AF エ U ア 

□. 

デジタルプーム 

が 

巧巧方式 

□ 




1/2 MENU) 戻る化)巧を 
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再生する画像を 4 倍まで拡大表示でをます。拡大中は液晶モニタに 
ガイドび表示されます。 

D モードダイヤルを囚に合わせ、十字キー （◄►) で拡大 
したい画像を選びます。 

B ズームボタンの♦を巧します。 

画像び大きくなります ( 1倍〜4倍)。 

♦拡大表示中にでさる操作 

十字キー 拡大位置を移動ずる 

ズームボタン [M4] 画像をルさくずる 
D に PLAY ボタン ガイドをオン/オフずる 

B 0 K ボタンを巧します。 

拡大表示び終了します。 

動画は拡大再生でをません。 



あ大して再をする 


操作方法は「取った画徹を一枚ずつ再生する」 （ P .21) をご覧くだ 
さい。 


再生•消去 
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モードダイヤル 


D 旦 B 

D に PLAY ボタン 


動画を再生します。再生中は液晶モニタにガイドび表示されます。 

D モードダイヤルを囚に合わせ、十字キー （◄►) で再生 

したい動画を選びます。 

B 十字キー (▲) を巧しまず。 

再生び開始します。 

♦再生中にでさる操作 

十字キー （◄) 逆向方向に再生する 

十字キー （►) 順方向に再生する 

十字キ ー(▲) 一時停止する 

DISPLAY ボタン D に PLAY モー ドを切り替える 

•一時停止中にでさる操作 
十字キ ー（►) コマ送りする 

十字キー （◄) コマ戻しする 

十字キー （▲) 一時停止を解除する 

DISPLAY ボタン D に PLAY モー ドを切り替える 

EI 十字キー （▼) 巧しまず。 

再生び終了します。 




動画を再をする 



再生•消去 


動画は拡大して再生することはできません。 


撮露時の情報を表ちするの旧 PLAY モード) 


撮影時の情報を液晶モニタに才ーバーレイ表巧できます 。 DISPLAY 
ボタンで表おされる情報を切り替えます。 


DISPLAY オン 

撮影時の情報を表示します。 
①フオルダ名霞ファイル名 

③ プ□テクト マーク 

④ 撮影日時⑥バッテ IJ— マーク 


: .因 心翻 

晒 

2001/ 7/30— 
1け9、 


ヒストグラム表示 

画债の明度分布を表示します。横軸 
は明るさ（左端び最も暗く、ち端び 
最ち明るい）、縦軸はピクセル数を 
表わします。 

① 記録サイズ 感 画質 
③ホワイトバランス 
風則光ち式⑤に〇感度 


赢 I 

を’ 


DISPLAY オフ 

撮影時の情報を表示しません。 



DISPLAY オン 
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画像を 9 画像まで同時に表示でをます。 


D モードダイヤルを囚に合わせ、十字キー （◄ ►) で画像 
を選びまず。 

B 0 K ボタンを巧します。 

選択中の画像を中央にして、日画像 
び表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で画傲 
び選べます。 

左列の画像を選択しているとをに十 
字キー （◄) を巧すと、前の日画 
像び表示されまず。ち列の画像を選 
おしているとさに十字キー ) 

を巧すと、次の9画像び表示されま 
す。 

B 0 K ボタンを巧します。 

選択した画债の1枚表示に戻ります。 

を -動画は、]コマ目の画像び表示されます。 



選択画像 


CF カードに保存された全画憬を連続して再生します。 

D モードダイヤルを囚に合わせ、十字キ ー（◄ ►) でスラ 
イドショウを開始する画像を選びまず。 

B MENU ボタンを巧しまず。 

「再生機能」メニューび表示されます。 

B 十字キー (▼) で「スライドショ 
ウ」を選びまず。 

□ 十字キー （◄ ►) で再生間隔を切 
り曾えまず。 

B 0 K ボタンを押しまず。 

設定した間隔で再生び開始します。 

Q ボタン（シャッターボタンを除く）を巧します。 

スライドショウび停止します。 

^ち；- スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで繰り返しま 
す。 

-動画は設定した再生間隔にかかわらず一回再生されます。 



——モードダイヤル 


—— B 


再ま•消ま 



















画像を消去する 



モードダイヤル 



画像ずつミ肖去する 


〇モードダイヤルを囚に合わせ、十字キー （◄ ►) で消去 
したい画像を選びます。 

B W ボタンを押します。 

「消去」メニューび表示されます。 

B 十字キー （▲) で「消去」を選び 
まず。 

□ 0 K ボタンを巧します。 


ミ肖ま 100-0020 

船 

の;夕定. 

I キャンセル 

励を画孩 MENU j 戻る 


まとめてミ肖去する 


CF カードに保存された全画憬を消去します。 

- 消去した画像は復元びで去ません。 

' -プ□テクトされている画傲は消去でさません。 


D モードダイヤルを囚に合わせまず。 

B 命ボタンを吕回押しまず。 

「消去（全画慷)」分ニューび表示されます。 

B 十字キー (▲) で r 全画像消去」を選ぴます。 
□ 0 K ボタンを巧しまず。 


消去【を画像） 100-0020 

■ • ん 

ずべての国皮が ^ 

ミ肖ちごれます。 


全国お肖去 
ヤンセル} I 

唯!化)戻る 


で、- 一 

跑夕定. 


この機能はクイックビユー ( P .] 日）、ワンタッチビユー ( P .20) 
からでも行えます。 



B B D 



^】再生.消去 


再生•消去 
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画像を誤って消去しないよラにプ□テクトすることびでさます。 

D モードダイヤルを囚に合わせ、十字キー (◄ ►) でプロ 
テクトする画像を選びまず。 

B O-n ボタンを押しまず。 

「プ□テクト」メニューび表示され 
ます。 

B OK ボタンを巧します。 

全画ほをプロテクトずるには 

全画债をプ□テクトすることびでさます。 

D モードダイヤルを囚に合わせまず。 

B o - n ボタンを吕回巧します。 

「プ□テクト（全画债)」ニューび表示されます。 

B 十字キー (▲) で「プ□テクト J を選ぴまず。 

□ OK ボタンを巧します。 



ミ肖去でをないよ5にずる{プ□テクト) 
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B D B 



再生•消去 


プ U ントサービスの設定をする （ DPOF ) 


各画像ごとに、次の項目の設定をします。 

•酸 

プ U ントする枚数を設定します。日日枚までの指定びできまず。 

•曰巧 

プリントする画像に曰付を入れるか入れないかを設定します。 

♦トリミング 

撮景ミ 時と異なるサイズでプ U ントでさます。 

D モードダイヤルを囚に合わせ、十字キー （◄ ►) でプリ 
ント指定ずる函像を選びまず。 

& DPOF ポタンを押しまず。 

ropoFj メニューび表示されます。 

B 十字キー （◄ ►) でプリント枚数 
を切り替えまず。 

□ 十字キ ー(▼) を巧します。 

選択枠び「曰付」に移動します。 

B 十字キ ー(◄ ►) で曰巧のオンとオフを切り替えます。 

オンプ U ン トに曰 付を入れまず。 

オフプリントに曰付を入れません。 




再ま•消ま 







B 十字キー (▼) を巧します。 

選択粋び「トリミング」に移動します。 

Q プリントサイズを変更します。 

十字キー（►〇を押すと卜 US ン 
グ画面び表おされます。 

♦卜 US ング画面ででさる操作 
DISPLAY ボタン 縦横を切り替える 

ズームボタン 画撒サイズを変える 

十字キー ト1」 S ング位置を上下左ちに移動する 

曰 K ボタン ^ニュー画面に戻る 

□ OK ボタンを巧します。 

設定した値でプ U ントびできます。 


全画像設定する 


b モードダイヤルを囚に合わせ、 DPOF ボタンを2回}甲しま 
す。 

「DPOF (全画像)」メニューび表示されます。 

旦 


□ 十字キー （◄►) でオンとオフを切り替えまず。 

オンプ U ン h に曰付を入れます。 

オフプ U ントに曰付を入れません。 

B OK ボタンを巧します。 

設定した値でプ U ントびでをます。 

お每-全画慷設定では卜 U ミング指定はできません。 

-全画债設定を行ラと、 ] 画傲ずつの i 受定はキャンセルされます。 
-動画は設定でさません。 


十字キー （◄ ►) でプリント枚数 
を切り曾えます。 

99枚までの指定がでさます。 

十字キー （▼) を巧します。 

選択枠び旧付」に移動します。 


すべての国をに巧して 
DPOF 設定を行います。 


MEN 叫戻るのみ定. 



テレビで画像を見る 



端テカバー 


USB/ 
ビデオ端テ 



ビデオケーブル 


ビデオケープルを使用すると、テレビをモニタにして撮影や再生 
がでさます。ケーブルを接続するとをは、テレビとカメラの電源 
を必ずオフにしてください。 

D 端子カバーを開を、ビデオケーブルを接続しまず。 

B ビデオケーブルのちラーちの端子を、テレビの映像入力端子 
に接続します。 

B テレビとカメラの電源を入れます。 

I 出力ち式を切り替える腐^ P .76 I 


^テレビに接続しているときは、液晶モニタは常にオフになります。 
長時間使用するとさは、 AC アダプタのご使苗をおすすめします。 
接続する機器の取扱説明書ちご覧ください。 
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Windows パソコンで画像を見る 


US 巨ケープルと付属のソフトウェア （ S - SW 2) を使用すると、カメラで 
撮該した画债をパソコンで編集-プ U ントで去ます。 


付属の CD - ROM には次のようなソフトウェアび含まれます。 
- US 巨ドライバ 

■画徹閲覧巧ソフト （ ACDSee ™3.1) 


OS Windows 98/2000 /Me 
CPU Pentium 切降を推奨 

モリ 32 M 日政上 

八ードディスクの空容量 1曰 MB 政上 

USB ポートび標準で搭載されていること 


Winclows 9 己では、ご使用になれません。 


必要なソフトウエアをインストールします。 


USB ドライパをインストールずる 

D パソコンの電源を入れまず。 

旦付属の CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセツ I 
しまず。 


添付ソフトウエアのごおな 


システム擇境 




ソフトウエアをインス I ルする 
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□ カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルでパソコンとカメ 
ラを接続しまず。 



□ カメラの電源をオンにしまず。 

「新しい八ードウェアの追加ウイザード」画面び表示されます。 

B じ夕へ」をクリックします。 

□ r 使巧中のデバイスに最適なドライバを検索ずる（推奨)」が 
選択されていることを確認して、 r 次へ J をクリックします。 
Q 「 CD - ROM ドライプ J にチェックマークびついていることを 
確認し、じ欠へ」をクリックします。 

rPENTAX USB DISK Device 」 わ'':表示されます。 

□ じ夕へ」をクリックします。 

「新しい八ードウェアデバイスに必要なソフトウェアびインス 
I -ールされました」と表示されます。 

B 「完了」をクリックします。 








ACDSeeTM をインストールずる 


ACDSeeTM をインス|ルすると、撮影した画傲をパソコンで見 
ることびでをます。 

D パソコンの電源を入れまず。 

B CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 
B 「マイコンピュータ」をダブルクリックしまず。 

□ CD - ROM ドライブをタブルクリックします。 

El 「 Japanese 」 をダブルクリックします。 

B rsetup . exe 」 をダブルクリックします。 

セットアップ画面び表示されます。画面の指示に従い、登録 
情報を入力し、インストールび完了した SWindows を再起 
動してください。 


D パソコンの電源を入れまず。 

B カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルでパソコンとカメ 


ラを接続します。 



B 


カメラの電源をオンに _ 

つ T •■(ルのががあ予の微电） 6«CA0<« W け(出 

しまず。 乂 む： ai^l 

.... 证 I か）コト KOWt I が!!マ I f , 

カツ •フは 「マイ〕ンヒ ァ化ス 居7 ィがバ 3 

ユータ」の「リムーノ、 进 目 目/" &、迎 
プんディスク I W ィて35な fW e . 卜 AS 


ュータ」の 「U ムーバ 
プルディスク」として 
認識されます。 


国]国直 J 

】> 吐-ル タイサルアゥ:7 かウ 巧み白!® 

n •础 わトロ-ク （H 


カメラとパソコンを接続する 
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もタミ この状態で、画债を見たり、印刷したりでさますび、写真のデー 
夕はカメラ内の仁 F カード内にありますので、 CF カード内の写真デ 
ータを他のメディアにイ呆をしたい場合は、パソコンの使巧説明書 
を参考にエクスプ□ーラー等を利用してファイルをコピーあるい 
は移動させてください。編集する場合は、パソコン側へ画徹をコ 
ピーしてから行って< ださい。 


パソコンで画像を見る 


D デスクトップの 「 ACDSeeTM 」 アイコンをダブルクリックし 
まず。 

B 見たい画像を選びまず。 

カメラの画像は「マイコンピュータ」一 n 」 ムーバプルデイ 
スク」一 「 Dcim 」 一 「 xxxpentx 」（ xxx は、3析の数 
字）フオルダーの中にあります。 


パソコンか5カメラを取0かす 


D デスクトップち下のステータスパ‘一のを（ホットプラグア 
イコン）をダプルクリックします。 

「八ードウてアの取り外し」画面び表示されまず。 

旦 「 USB ディスク J が選択されていることを確認して「停止」 
をクリックしまず。 

「八ードウエアデバイスの停止」画面び表示されます。 

旦 「 USB ディスク」が選巧されていることを確認して rOK 」 
をクリックしまず。 

メッセージび表示されます。 

□ roKj をクリックします。 

il USB ケーブルをパソコンとカメラか百取り外します。 


^メミ Windows 日 8/ Me では、ホットプラグアイコンはありません。力 
メラをがすときは、カメラの電源を切り、そのまま、 US 巨ケープ 
ルをがしてください。 







Macintosh で画像を見る 


ソフトウエアをインス I ルずる 


必要なソフトウエアをインス!-ールします。 

USB ドライパをインス トー ルする 

El Macintosh の電源を入れます。 

旦 CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセツトしま 
ず。 

& Macintosh のシステムフォルダー内にある「機能拡張」フォ 
ルダーへ、 CD-ROM から次の2つのファイルをコピーします。 

- PENTAX - US 己 Storage Driver 
- PENTAX - US 日 Storage Shim 

D Macintosh を再起動しまず。 


^メを Optio 330は US 日マスストレージクラスに対応しています。 
MacOS X では、付属の US 日ドライバをインス!ルする必要は 
ありません。 

ACDSeeTM をインス|ルずる 

ACDSee …をインス| -- ルすると、撮影した画傲を Macintosh で 
見ることびでをます。 

D Macintosh の電源を入れます。 

旦 CD - ROM を Macintosh の CD - ROM ドライブにセットしま 
ず。 

旦 CD-ROM ( S - SW 2) 上の 「 Japanese 」 をダブルクリック 
します。 

Ek 画面の指示に従い、登録情報を入力し、インストールを行な 
います。 


USB ケープルと付属のソフトウェア （ S - SW 2) を使用すると、カメラで 
撮該した画债をパソコンで編集-プ U ントでをます。 


:アのごお巧 


付属の CD - ROM には次のようなソフトウェアび含まれます。 
- US 巨ドライバ 

■画徹閲覧巧ソフト （ ACDSeeTM ) 


システム廣境 


0 S Mac 日 S 8 .已1八上 （ QuickTime 4.0 政降び必要） 

CPU PowerMac 2巨色 MHz し处上 

><モ11 8 M 日じ(上 

八ードディスクの空容量 已 M 日拟上 

USB ポートび標準で搭載されていること 


U 重•消去 


再生•消去 
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D Macint 日 sh の電源を入れまず。 

旦カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルで Macintosh と 
カメラを接続しまず。 




B カメラの電源をオンにします。 

力><ラはデスクトップ上の「名称未設定」と 
して認識されます。フォルダー名は変更びで 
定ます。 


^ちこの状態で、画像を見たり、印刷したりでさますび、写真のデー 
夕はカメラ内の仁 F カード巧にありますので、 CF カード内の写真デ 
-夕を他のメディアに保をしたい場合は、 Macintosh の使用説明 
書を参考にファイルをコピーあるいは移動させてください。編集 
する場合は、 Macintosh へ画像を〕ピーしてから巧ってくださし、 


カメラと Macintosh を接続する 
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A — ドドライブ上の 「 ACDSeeTMj フオルダーをクリックし 
まず。 

「 ACDSeeTM 」 のプ□グラムアイコンをダブルクリックしま 
ず。 

見たい画像を選びまず。 

力ラの画像はデスクトップ上の「名称未定義」一 rocimj 
一 「 xxxpentx 」（ xxx は、3おの数字）フォルダーの中 
にあります。 


D デスクトップ上の「を称未設定」をごみ箱にドラッグします。 
旦 USB ケーブルを Macintosh とカメラか5取りがします。 


再ま•消ま 







設を 

カメラの設定をする 


r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 




ツトずる 


CF カードに保存されているすべてのデータを消去します。 


- CF カードのフオーマット中は、 CF カードカバーを開けない 
で<ださい。カードび破損して使用でをな<なることびあり 
まず。 

-この操作を行なラと、プ□テクトされたデータち消去されま 
す。ご注意ください。 



の 

巧 

定 


D r 詳細設定」メニユーの「フオーマット J を還びまず。 
B 十字キ ー(►) を巧しまず。 

フ オーマッ ト画面が表示されます。 

EI 十字 キー （▲) で「フ オー マット」 

を選びまず。 

□ 0 K ボタンを巧します。 

フオーマットび開始します。フオー 
マツトび終わると撮影または再生で 
さる状態になります。 


6ォ-マット ] _ 

カード內のをての 
データがミ肖ちごれまず。 

フォーマット 

をヤンセル] 


MEN 叫民る化!巧を 



2回 

(撮影モード時) 



1回 

(再生モ…ド時) 


I mmT 戸ド巧り Iff 留扭 B 面 1 
フォーマット 

日忖表示スタイル 年/月/日 
日時錦 2001/ 7/30 

ワールドタイム オフ 

操作有 オン 

1/2 巡化戻るの巧を 


曰付の表示スタイルを設定ずる 


を 


力><ラに表おする曰付の表お形式を設定します。 
r 年/月/曰」、「月/曰/年」、「曰/巧/年」から選べます。 

b r 詳細設定」 メニ ユーの「日付表示スタイル」を還びまず。 
B 十字キ ー(◄►) で曰巧スタイルを切り曾えまず。 

B OK ボタンを押しまず。 


設定した曰付表示で撮影または再生でをる状態になります。 



時刻の表示形式は「曰時設定」で設定します。 


定 


曰付/時刻をををする 


初期設定で設定した曰付と時刻を変更します。 

D r 詳細設定」 メニ ューの「日時設定」を選びます。 
B 十字キー （►) を押します。 

曰時設定画面び表示されまず。 
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設定方法は「初期設定をする」 （ P .16) をご覧ください。 
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r 詳細設定」メニューの呼び出しかた 



0 2回 

(撮影モード時) 



1回 

(再生モード時) 


广 If トド巧り仲巧 ms 定 n 
フォーマット 

日付表示スタイル 年/月/日 

日時錦 2001/ 7/30 

ワールドタイム オフ 

操作音 オン 


1/2 巡化戻るのみを 


-ルドタイムを設定する 


r 初期設定をする」 （ P .16) で設定した日時は、「ホームタイム」と 
して設定されます。 

撮影時および再生時に、「ホームタイム」し^がの都巿の曰時（ワー 
ルドタイム）を表示でをます。 



D r 詳細設定」メニューの r ワールドタイム_!を選ぴます。 
B 十字キー （►) を押しまず。 

ワ ールドタイム設定画面び表术され 
ます。 

EI 十字キー （◄ ►) でがと□を 
切り替えまず。 

が ワールドタイムで置おした国の時刻表をにな0ます。 

□ ホームタイムで選択した国の時刻表ちにな0ます。 


巧ールド，イム sf ] _ 

V V nR^«TYn» 2001/ 7/30 
つ夏時固が 11:19 

巧巿 TY0 2001/ 7/30 
Idl 夏時巧 □ 11:19 


MEN の戻るの巧を 


□ 十字キ ー（▼) を押します。 

選択枠び「ワールドタイム」に移動します。 

B 十字キー （◄►) でワールドタイムの都市を選び、十字 
キ ー（▼) を押しまず。 

B 十字キー （◄ ►) で「夏時間」のがと□を切り替え、十 
字キー （▼) を巧します。 

選択枠び「ホームタイム」に移動します。 

十字キー （◄ ►) でホームタイムの都市や、「夏時間」の才 
ン/オフを変更でさまず。 


Q OK ボタンを巧しまず。 

設定した都市の曰時で撮影または再生でさる状態になります。 


指定でさる都巿おぶび都巿の記号名については、 P .8] をご覧くだ 
さぃ。 


操作音を調整ずる 


操作音や動作音をオン/オフでさます。 

b r 詳細設定」メニューの r 操作音」を選びます。 

B 十字キー （◄►) でオンとオフを切り替えまず。 
B OK ボタンを押しまず。 

撮影または再生できる状態になります。 
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r 詳細設定」メニユーの「ビデオ出力」を選びます。 
十字キー （◄ ►) でビデオ出力方式を切り曾えます。 
0 K ボタンを巧します。 

撮影または再生でさる状態になります。 


表示言語を巧更する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 

D r 詳細設定」メニューの 「Lan 邑 ua 邑 e / 言語 J を選ぴまず。 

B 十字キー （◄ ►) で言語を切り替えます。 

B OK ボタンを巧します。 

撮影または再生でさる状態になります。 


ビデオ出力方式を変更ずる 


テレビをモニタにして撮影や再生をするときの出力方式を NTSC 
方式と PAL 方式から選べます。 


節電傑能を設定する 


一定の時間操作をしないときに、自動的に液晶モニタび消えるよ 
ラに設定でをます。 

D r 詳細設定」メニューの「スリープ」を選びます。 

B 十字キー （◄ ►) で ri 分 J 「2分」「オフ J 「30砂」を切り 
替えまず。 

B 0 K ボタンを押しまず。 

撮影または再生できる状態になります。 

ちを . 再生モード中は、この機能は働きません。 

-スライドショウで再生しているときや、 US 日接続をしていると广| 
きは、この機能は働きません。 


-トパワーオフを設定ずる 


撮影モードで一定の時間操作をしないとさに、自動的に電源び切 
れるように設定できます。 

b r 詳細設定」メニユーの「才ートパワーオフ」を還びまず。 

B 十字キー （◄ ►) で「3分」「已巧」「オフ」を切り替えます。 
B 0 K ボタンを押しまず。 

撮影または再生できる状態になります。 



r 詳細設定」メニ 


-の呼び出しかた 



MENUJ 


MENU ボタン 
十字キー 

- 0K ボタン 


ff li が瞄 RT ト ド巧リ r~ 曲 a 芭定 I 

記録サイズ 2048 x 1536 

画 H ★★★ 

ホワイトバランス オート 

AF エ U ア ワイド 

デジタルズーム オン 


1/3 


MENUj 戻るの巧を 


2回 

(撮影モード時） 


1回 

(再生モード時） 


I 撮お拍 H モ-ド巧!〇?註細おき n 
フォーマット 

日付表示スタイル 巧/ち/曰 

日時設定 2001/ 7/30 

ワールドタイム オフ 

房巧音 オン 


1/2 ?51{化房るの巧を 




6回 


WBiigs If トド巧リ F ^巧をミ I 

曰綺 
NTSC 
1巧 
3巧 


iLanauaae/s^h 
ビデオ出力 
スリーブ 
オートバ9-オフ 


酬い戻るの巧を 


nu nu 
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スライドショウで再生しているときや、 US 巨接続をしているとき 
は、この機能は働さません。 
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設定を初期値に戻す{リセット) 


日時設定、 Language / 言語、ホームタイム、アラーム、ビデオ出 
力、日時表示スタイル L が!の設定内容をリセットします。 


D 

旦 

B 


r 詳細設定」メニユーの「リセット」 
十字キー （►) を押しまず。 

リセット画面び表示されます。 

十字キー （▲) で「リセット」を 
選びます。 


を選びます。 


严 


すべての结をを 
初巧が態に戻します。 


MEN い民るの巧定 


□ 0 K ボタンを巧します。 

撮影または再生できる状態になります。 



の 

巧 

定 



た時刻にアラームを鳴6す 


指定した時刻にアラームを鳴らし、指定した画像を表示できます。 



モードダイヤル 


DPOF ボタン 
MENU ボタン 
十字ボタン 


アラームを確認する 


D 


且 

且 


凸 


巧生モードで MENU ボタンを巧し 
まず。 

「再生機能」メニューび表示されまず。 


, I T 苗おおが I 苗监定1 

スライドショウ 3技> 巧巧 

アラーム オン 


1/1_[¢1!!山戻るの;夕定 


十字キー （▼) を2回巧して、「アラーム J を選びまず。 


十字キー（►〇を巧します。 

アラームー覧び表示されます。 
オンのアラームには、チェックマー 
クび付いています。 

0 K ボタンを吕回押します。 


j アラ-ム 1_ 

巧]> が毎日18:00 
公2 ►が一回 00:00 
こ13 ►が一回 00:00 
_化 Uii ； 房る gg 巧を 


オンのアラームびあるとさは、電源びオフになり、アラーム 
びセツトされます。 



sni 

巧 

定 
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D 再生モードで MENU ボタンを巧しまず。 

r 再生機能」><ニューび表示されます。 

B 十字キー （▼) で「アラーム」を選びまず。 

EI 十字キー （►) を押しまず。 

アラームー覧び表示されます。 

□ 十字キ ー(▲ ▼) で1〜3を選び 
まず。 

B 十字キー （►) を押しまず。 

動作モードと時刻を設定する画面び 
表示されます。 

十字 キー （◄ ►) 

項目を移動します。 

十字 キー （ ▲ ▼) 

設定値を切り替えます。 

B DPOF ボタンを巧して、アラーム時に表示ずる画像を選ぴま 
す。 

CF カードに記録されている画像び表示されます。 

十字キー （◄ ►) で画像を選び、 0 K ボタンを巧します。 

Q 0 K ボタンを3回巧しまず。 

電源びオフになります。 


アラームを停止する 


電源をオフにしているときに指定した時刻になると、アラームび 
] 分間鳴ります。 

鳴り終わると自動的に電源びオフになります。 

^ボタン（ズームボタンを除く）を押してアラームを停止すること 
びでさます。 

アラームは電源びオンのとをには鳴りません。 









PPG 

バゴバゴ 

THR 

テヘラン 

HNL 

ホノルル 

DXB 

ドバイ 

ANC 

アンカレジ 

KHI 

カラチ 

YVR 

バンクーパー 

K 巨し 

カプール 

SFO 

サンフランシスコ 

MLE 

マーレ 

LAX 

□サンゼルス 

DEL 

デ U- 

YYC 

カルガリー 

CM 臣 

コ□ンボ 

DEN 

デンバー 

KTM 

カトマンズ 

MEX 

メキシコシティ 

DAC 

ダッカ 

CHI 

シカゴ 

R 白 N 

ヤンゴン 

MIA 

マィァ S 

巨 KK 

バンコク 

YTO 

卜□ント 

KUL 

クアラルンプール 

NYC 

ニューヨーク 

VTE 

ビエンチャン 

SCL 

サンティアゴ 

SIN 

シンガボール 

CCS 

カラカス 

PNH 

プノンペン 

YHZ 

ハリファックス 

S 白 N 

ホー チ吾ン 

巨 UE 

ブエノスアイレス 

JKT 

ジャカルタ 

SAG 

サンバウ □ 

HKG 

香港 

RIO 

リオデジャネイロ 

PER 

パース 

MAD 

マドリッド 

巨」 S 

北京 

LON 

□ンドン 

SHA 

上海 

PAR 

JVJ 

MNL 

マニラ 

MIL 

云ラノ 

TPE 

台北 

ROM 

□—7 

SEL 

ソウル 

巨 ER 

ベル IJ ン 

ADL 

アデレード 

JN 巨 

ヨ八ネスブルグ 

TYO 

東京 

1ST 

イスタンプール 

GUM 

グァム 

CAI 

カィ □ 

SYD 

シドニー 

JRS 

エルサレム 

NOU 

スーみマ 

MOW 

モスクワ 

WLG 

ウェ1」ントン 

JED 

ジッダ 

AKL 

オークランド 
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力><ラを使巧中に、液晶モニタに表示されるメッセージにはじ(下のよラな 
ちのびあります。 


圧縮に失敗しました 

1 .日 M 日を超えた容量の画徹を撮影しよラとして 
います。 

ベースとなる画徹びあ 0 ません 

画徹び一枚ち保をされていないか、保存されて 
いる画廊び動画だけのときに、多重露出モード 
で撮影しよラとしていまず。 

カード空を容量なし 

CF カードに容量いっぱいの画徹び保存されてレ 
て、これ LU 上画徹を保をできません。新しい CF 
カードをセットするか、不要な画徹を消去して 
ください。 （ P .14、 已 8) 

画質/サイズを変えるとな存できる可能性びあ 
ります。 （ P .44、 4已） 

画像びありません 

CF カードに再生でをる画徹び保存されてレませ 
ん。 

この画徹を表ちでをません 

このカメラでは再生できない画廠を再生しよラ 
としています。他社のカメラやバソコンでは表 
示できる場合びあります。 

この画像はプ□テクトされてレ 
ます。 

プ□テクトされている画懷を消去しよラとして 
います。 （ P . 日 0) 

力ードび入っていません 

力^ラに CF 力ードびセットされていません。 （ P .14) 

バツテ1」容量び無くなりました 

バッテ U- 残量びありません。バッテ1」一を充 
電するか、充電済みのバッテ U — と交換してく 
ださい。 （ P .10、]]) 

力ードび異常です 

CF カードの異甫で、撮影/再生とちにでをませ 
ん。バソコンでは表示でをる場合びあります。 

力ードびフオーマツトされてい 
ません 

フォーマットされていない CF カードびセットさ 
れているか、パソコンなどでフォーマットされ 
た CF カードびセットされていまず。 （ P .72) 

画徹をカードに記録中です 

画像を CF カードに記録していまず。 



DPOF 設定をカードに記録中で 
す 

DP 日 F 設定を CF 力ードに記録していまず。 

映徹をカードに記録中です 

動画を CF 力ードに記録しています。 

プ□テクトの設定を変更中です 

画撒のプ□テクト設定を変更しています。 

フオー マット中 

CF カードをフオーマット中です。 

画撒を消去しています 

画撒を消ましていまず。 

アラームを設定しました 

アラームの設定をオンにしました。 

フオルダび作成でをません 

最大のファイル No. び使用されているため、画像 
をな存でさません。新しい CF 力ードをセットす 
るか、 CF 力ードをフオーマットしてください。 
( P .72) 

この画像はを重露出でをません 

を重露出モードで、ベースにでさない画徹をべ 
ースにしよラとしていまず。 



付 
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こんなとをは？ 


現兼 

原因 

対処ちま 

電源び入らない 

バツテ U —び入ってレな 
い 

バッテリーび入っているか確認し、 
入っていなければ入れてください。 


CF カードカバーび開いて 
いる 

CF カードカバーを閉じてください。 


バッテ IJ 一の入れかたを 
間違えている 

バッテリーの挿入方向を確認してく 
ださい。バッテ U — のラベルをカメ 
ラの背面側に向けて入れてくださ 
い。 （ p ' l 1) 


バッテ U —の残量びない 

充電済みのバッテリーをセットして 
ください。または、 AC アダプタを 
使用してください。 

液晶モニタに何 
ち表をされなし'! 

淑晶モニタオフにセット 
されている 

D に PLAY ボタンを押すと、液晶モ 
ニタびオンにな0ます。 （ P .30、 
已已） 


テレビに接続している 

テレビに接続しているときは、液晶 
モニタは甫にオフになります。 


表示はされてレるび、確 
認しづらレ 

曰中の屋外での撮影は、淑晶モニタ 
び表示されていても、確認しづらい 
ことびあります。 

シトッターび切 
れない 

再をモードにセットされ 
てレる 

モードダイヤルを〇円 MO >8 
画]のいずれかにセットしてくださ 
い。 


ス h □ボび充電中 

スト□ボランプび赤色に点滅してい 
る間は、スト□ボび充電中で}最影で 
をません。充電び完了すると赤色に 
点灯■します。 


CF カードに空を容量びな 
い 

空き容量のある CF カードをセット 
するか、不要な画徹を消ましてくだ 
ごい。 （ P .14、 己 8) 


書さ込み中 

書さ込みび終了するまで待って<だ 
ごし、。 


現康 

原因 

巧赃方法 

ピントび合わな 
し'! 

オートフォーカスの苦手 
なちのを撮影しよラとし 
ている 

コントラストの低いもの（青空や白 
壁など）、暗いちの、細かい模様の 
ちの、速く動いているもの、窓やネ 
ット越しの風景などは、オートフオ 
ーカスび苦手なちのです。一旦撮り 
たいちのと同じ距離にあるピントの 
合いやすいをのにピントを固定（シ 
ャッターボタン半押し）したまま、 
撮りたい構図に蜜えてシャッターを 
切ります。 


AF エリアに被写体び入っ 
ていなし1 

淑晶モニタ中央の四角枠内 （ AF エ 

U ア）に、ピントを合わせたいちの 
を入れて < ださい。撮0たいちのび、 
AF エリアにない場合は、一旦撮り 
たいちのを AF エ1」アに入れて、ピ 
ントを固定（シャッターボタン半巧 
し）したまま、撮りたい構図に蜜え 
てシャッターを切ります。 


被写体び近すざる 

フオーカスモードを出にセットし 
てください。 （ P .41) 


フォーカスモードび必に 
なっている 

フオーカスモードび必にセットさ 
れているとさは、通常の撮影域には 
ピントび合いません。 


マニュアルフォーカスモ 
ードになっている 

マニュアルフオーカスモードに設定 
されているときは、十字ボタン 
( AT ) でピントを調穫してくだ 
さい。 （ P .41) 

ファインダーび 
はつをり見えな 
し'! 

視度び合っていない 

撮影する人の視力に、カメラのファ 
インタ’一の視度び合っていません。 
視度調舊レ/て一で視度の調舊を行な 
つてください。 （ P .3 日） 






原因 

巧処方ま 

撮影した写真び 
暗い 

撮るちのまでの距離び遠 
し'! 

撮るものまでの距離び遠すざると、 
撮影した画像び暗くなります。スト 
□ ボの光びとどく範囲で撮影してく 
ださい。 


背景び暗い 

夜景など暗い背景で人物の写真を撮 
ると、人物は適正露出でち背景には 
スト□ボの光びとどをませんので暗 
くなつてしまラことびあります。 

巧 モードにセツトして撮影ずると、 
人物ち夜景ちをれいに撮ることびで 
さます。 （ P .31) 

スト□ボび発光 
しない 

スト□ボの発光ち法び発光 
禁止になつてレる 

オートまたは4に設定してくださ 
し、。 （ P .43) 


撮影モードび巧にセット 
されているか、連続撮影、 
または遠景モードに設定さ 
れてレる 

これらのモードではスト□ボは発光 
しません。 



別売りアクセサリ ーー 質 


本機には、別売りアクセサ U —として政下の製品び用意されています。 

AC アダプタキット （ K - AC 2 J ) 

:ジテ y — 巧電器キット （ K - BC 呂 J ) 

巧電式リチウムイオンバジテリー （ D - L 旧） 

ペンタックスリモートコント□—ル F 
USB ケーブル （ I - US 己 2) 

ビデオケーブル （ I - VC 2) 

ソフトケース 


ペンタックスリモート 
コント□—ル用ポケット 



付 付 

録 録 
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をな仕様 



型式 

ズームレンズ内蔵全き動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ 

撮像素子 

総画素数334巧画素（有効画素数324巧画素)、原色フィルタ/ 
インターライントランスファー1/1 .8 型 CCD 

記録画素数 

2048 X ] 已3日ピクセル、1日 24 x 768 ピクセル、 

日 40 x 480 ピクセ J レ 

感度 

才ート、マニュアルり SO 100相当、に曰20□相当） 

記録ち式 

静止画 JPEG ( Exif 2.1). DCF 準拠、 DPOF 対応 
動画 AVI (Open PML Motion」PE 白準拠） 

画質 

S . ファイン、ファイン、エコノミー 

記録媒体 

コンバクトフラッシュに F ) Ty 阳 1 


撮影枚数 1己 MB CF 力ード使用時 


画質 

S . ファイン 

ファイン 

エコノミー 

2048 X 1已36 

約10枚 

約13枚 

約2日が 

1024 X 768 

約40枚 

約已3枚 

約94枚 

己40 X 480 

約106巧 

約1日0枚 

約228枚 


•: 


巧 

録 


ホワイトバランス 

才ート、太陽光、日陰、白熱灯、堂光灯、マニュアル 

カラーモード 

カフー、白黒、 

セピア 

レンズ 

焦点距鄙 

7.6 mm 〜 22. 8 mm (35 mm フィルム換算： 

37〜111 mm 相当） 


F 値 

F 2 .巨〜 F 4.8 


レンス構成 

日群7枚（両面非球面レンズ2枚使巧） 


スームち式 

電動式 


撮影範囲 

1 39 mm X 104 mm を画面一杯に撮影巧能 
(ワイド端でマク□モードおよびマニュアルフォ 
—カス時） 


レンズバリア 

電動式 

デジタルズーム 

撮影時：最大2倍 
再生時：最大斗倍 

ファイングー 

ち式 

実像式スームファインダー 


倍率 

ワイド0.41 X 、テレ l.lSx 


視度調整 

-3 m - i 〜 + lm - i (毎メートル） （3 m において） 


ファインダー巧表示才ートフォーカス枠 

液晶モニタ 

1.6 型 TFT カラー LCD (バックライト付） 

オートフォーカス 

ち式 

撮影素子による TTL コントラスト検出ち式 


撮影範囲 

ノーマル： 0.4 m 〜〇〇 (ブーム全域） 


(レンス前面から）マク □ : 0.14 m 〜〇.己 m (ワイド端） 



遠景： W 


フオーカス□ックシャッターボタン半押しによる 


マニュアルフォーカス 

0.4 m 〜〇〇 (ワイド端時は、0.14 m 〜〇〇) 

露出機構 

測光方式 撮像素子による TTL 測光（分割、中央部重点、 

スポット） 

露出モードオート、夜景、マニュアル、動画、多重露出 
露出補正 ±2 EV (1/3 EV ステップで設定可能） 

動画 撮影時間約1秒〜約30秒 

シャ 、リター 

型式 メカニカル併巧電モシ ヤッ ター 
速度約1/2000秒〜約1已秒 

スト□ボ 

型式 赤目軽減機能付オートスト□ボ 

発光モードオート、発光禁止、強制発光、オート+赤目軽 
減、強制発光+赤目軽減 

撮影範囲 ワイド約0.14 m 〜約 3.7 m り SO : オート） 

テレ 約0.4 m 〜約 2.0 m (に0:才ート） 

ドライプモード 

] コマ撮影、連続撮影、セルフタイマ…撮影、 U モコン撮影 

セルフタイマー 

電子制御式、作動時間：約1曰秒 

1」モコン 

ペンタックス U モートコントロール F (別売)、 

受信より約3砂後に露出開始 

時計機能 

ワールドタイム設定世界日2都市に対応 （28 タイムゾーン） 
アラーム 置おした画撤を指定時間にアラームと同時に 

表を（最大3メモ1」一） 

電源 

専巧充電式 U チウムイオンバッテ U —、 AC アダプタキット 
(別売） 

入出カポート 

USB / ビデオ端テ （ PC 通信ち式 US 巨1.1)、列部電源端モ 

大ささ 

日 2 (幅 ）X 已日 （高 ）X 31(厚 ） mm (最厚部34.巳 mm ) 

質量 

20已呂（バッテ U -、 CF 力ード含まず） 

付属品 

充電式 U チウムイオンバッテリー、バッテ U — 充電器キット、 

USB ケーブル、ソフトウェア （ CD - ROM )、 ビデオケー：?ル、 
ストラップ、使巧説明書 



ア フターサー ビスにごいて 


メモ 


1. 本製品び万一巧障した場合は、ご購入曰から満1年間無料修理致しまずので、お買 
い上げ店か使用説明書に記載されている最寄りの当社サービス窓□にお申し出くだ 
さい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓□に直接お持ちください。修理品 
ご送付の場合は、化粧箱などを利用して、輸送中の衝撃に耐えるよラしっかりと個 
包してお送りください。不良見本のサンプルや故障内容の正確な^モを添付してい 
ただけると原因分析に役立ちまず。 

2. 巧記期間中[ご購入楼1年間]は、保函書[販売店印および購入年月曰び記入されてい 
るちの]をご提をください。保西書びないと保記期間中でち修理び有料になりまず。 
なお、販売店または当社サービス窓□へお届けレただく諸費用はお客様にご負担願 
います。また、販売店と当社間の達賃請掛りにつをましても、輸送ちまによっては 
一部ご負担いただ < 場合びあ D まず。 

3. 次の場合は、保罰期間中でち無料修理の対象にはな D ません。 

-使用上の誤り（使用説日月書記載な外の誤操作等）により生じた故障。 

-当社の指定ずる修理取振レ所•(外で行われた修理-巧造-分辭にぶる巧障。 

-火が■天が■地変等による巧障。 

-保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤の入った場所でのな管等）や手入れの 
不倫魄■砂-ホコリ-水かぶり-ショック等）による故障。 

-保西書の添付のない場合。 

-販売店名や購入曰等の記載びない場合な6びに記載事項を訂正された場合。 


4. 保証期間け後の修理は有料修理とさせていたださます。なお、その際の運賃諸掛り 
につさましてちお客様のご負担とさせてレたださます。 

) 5本製品の補修用性能部品は、製造巧ち切り樓已年間を目安にイ呆有しております。し 
たびって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間政後であってち 
? 修理可能の場合もありますので、当社サービス窓□にお問い合わせください。 

録 

已.お列旅行をされる攝合は、国際保証書をお持ちください。国際な記書は、当社サー 
ビス窓□でお持ちの保詔書と交換に発行しております。[保記期間のみ有効] 
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参お問い合せは巧①ヴービス香、□へ 


デジタル-カスタ マーサポートセンター 

03 (39 巨 0)08 扫7 URL : www . digital . pentax . co.jp 


ペンタックスフォーラム 03(3348)2941 (代） 

于 163-0401 東京都新宿区西巧宿 2-1-1 巧宿兰幷ビル1階（私書箱240号） 
東京ヴービスセンター 03 口己 71) 己621(代） 

于 104-0061 東京都中央区銀座西 8- 10吐橋交差点交番並び） 

化幌ヴービスセンター 011 (612 口 231(代） 

干060-0010北巧道ホし幌市中央区化1日を西 18-36 ペンタックスホし幌ビル4階 
仙台ヴービスセンター 022口71 )6663( 代） 

干 981-3133 宫城県仙台市泉区泉中巧 1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル已階 
横おヴービスセンター 04已 (232) 巳281(巧） 

干231 -0047 巧奈り I 県横巧市中区羽な町 2-7- 10日本生命関巧ビル日階 
名ち屋サービスたンター 〇已 2(96 吕)已331(代） 

于46 1-0001 愛知県を古屋市ま区泉 1-19-8 
大阪ヴービスセンター 06(己27 1)7996( 代） 

〒巳 42-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
広島ヴービスたンター 082(234) 己681りで） 

干 730-0851 広島県広島市中区層の 2-1 己寝町ビュ a - S 階 
福岡サービスたンター 0白 2(281} 己 868( 代） 

干81 0-0802 福岡県福岡市博を区中湘中島町 3-8 バールビル1階 
お客様柜談室 03(3 已7吕)己479 

干 104-0061 東京都中央区銀座西 8- 10吐橋交差点交番並び） 

※日曜-巧曰および±曜日は原則として休みます。 

ただし、年ホ年始を除をペンタックスフオーラムは年中巧化です。 


ペンタックスファミリーのご案の 

ペンタックスファミ U - は、ペンタックス愛用者の写真クラブです。 

年4回の尝報と写真年鑑の配布、イベントへの参加や修理料金のを員割引など穂々 
な特巧びあ0ます。 

お申し込み-お問い合はは下記ペンタックスファ吉 U —事務局まで。 

干100 -0014 東を都干代田区を田町 1-11-1 

兰宅巧ビ J レ3階 03(3 已 80)033 己 


化巧ぎ工業巧式を社 

〒1 74-8639 東京都板橋区前野町 2-36 -日 

^^1 ペンタツクス販売巧式を社 

干100 -00 14東京都千代田区永田町1-]]-1 

☆この説明書には巧生紙を使用しています。 

☆仕様および列•観の一部を予告なく変更することびあります。 


已6678 


02-200107 








